EMILIA z GARLICKICH 


SIERPINSKA 


przezywszy lat 76, 


opatrzona . SS, Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 21-g0 Czerwca 1899 roku. 


Pozostały mąż z synami zapraszają na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie *w Piątek dnia 
29-20 be m. o. godzinie 10-tej rano z kaplicy SS. Felicyanek na Smoleńsku wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


